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a 
Verordnung der Landes-Regierung vom 25. April 1858 
Z. 478, 


an alle Gonfiftorien, Kreisbehörden und die k. k. Polizei⸗Direkzion, 


wegen Erzielung einer Gleichförmigkeit bei Einhebung und Verwendung der Muſiklicenz⸗Ge⸗ 
bühren. 


Zur Erzielung einer Gleichförmigkeit bei Einhebung und Verwendung der Muſik— 
lieenz⸗Gebühren findet die Landes-Regierung nachſtehende Beſtimmungen zu erlaſſen: 

1. Für die Bewilligung zur Abhaltung von öffentlichen Tanzmuſiken wird für je— 
den einzelnen Fall als Gebühr in den Kreisſtädten und denjenigen Landſtädten, welche 
mit Rückſicht auf ihre Bevölkerung, Umfang, Handel und Verkehr den Kreisſtädten 
gleich geſtellt werden, und deren ſpezielle Bezeichnung der k. k. Kreisbehoͤrde überlaſſen 
bleibt, der Betrag von Einem Gulden Conv. Mze feſtgeſetzt. 

2. Für die übrigen Orte und auf dem flachen Lande wird für die Bewilligung 
zur Abhaltung jeder öffentlichen Tanzmuſik die Gebühr mit dreißig Kreuzer feſtgeſetzt. 

3. Es macht in der Gebührenbemeſſung keinen Unterſchied, ob die Bewilligung 
zur Abhaltung von öffentlichen Tanzmuſiken blos bis zur polizeilichen Sperrſtunde, oder 
auch über dieſelbe hinaus ertheilt wird. 

4. Durch die oben ad 1. und 2. feſtgeſetzten Gebühren bleiben jedoch die mit der 
Landes⸗Präſidial⸗Verordnung vom 16. October 1855 (Landes-Regierungs-Blatt, XXIII. 
Stück, II. Abtheilung, Nr. 32, Seite 137) feſtgeſetzten Gebühren für das Offenhalten 
der Schänken über die Polizeiſtunde, dann die mit dem Erlaße des hohen Finanzmini⸗ 
ſteriums im Einverſtändniſſe mit dem hohen Miniſterium des Inneren vom 3. Auguſt 
1854 (Reichs⸗Geſetz⸗Blatt, LXXI. Stück, Nr. 203) feſtgeſetzten Stempelgebühren für 
das Einſchreiten um die Bewilligung zur Abhaltung öffentlicher Tanzmuſiken und zur 
Offenhaltung der Gaft-, Schank- und Caffeehäuſer über die vorgeſchriebene Polizeiſtun— 
de, unberührt. | 

5. Ueber die ertheilten Muſiklicenzen und hiefür eingebobenen Gebühren haben die 
k. k. Bezirksämter ordentlich geheftete und geſiegelte Juxten-Protokolle zu führen, in 
welchen die eingezahlten Geldbeträge erſichtlich zu machen ſind. 

6. Die eingezahlten Licenzgebühren ſind an das betreffende k. k. Steueramt als 
politiſche Depoſiten abzuführen. 

7. Da diefe Muſiklicenz-Gebühren eine Einnahmsquelle für den Local-Armenfond 
zu bilden haben, ſo haben die k. k. Bezirksämter mit Schluß eines jeden Vierteljahres 


) Landes⸗Regierungs⸗Blatt für das Verwal tungsgebiet der Statthalterei in Lemberg, Jahrgang 1854, Erſte Abthei⸗ 
lung, XXXIX. Stück, Nr. 211, Seite 606. 
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74 
Rozporządzenie Rządu Krajowego z dnia 25. Kwietnia 1858 r. 
do l. 478, 


do wszystkich konsystoryów, władz obwodowych i do C. K. dyrekeyi policyi, 


celem zaprowadzenia jednostajności przy poborze i wydawaniu należytości przypa- 
dających za pozwalanie do muzyk. 


Celem osiągnienia jednostajności w poborze i używaniu należytości za po- 
zwalanie muzyk wydaje Rząd Krajowy następujące postanowienia: 

1. Za pozwolenie do odbywania publicznych muzyk z tańcami ustanawia się 
na każden pojedynczy raz jako należytość w miastach obwodowych i owych mia- 
steczkach, które się ze względu na ich ludność, obręb, handel i obrót handlowy 
z miastami obwodowemi równają, a których wymienienie w szczególności C. K 
władzom obwodowym pozostawione jest, jeden Reński w mon. konw. 

2. Dla reszty miejsce i dla wsi ustanawia się jako należytość trzydzieści kraj- 
carów za pozwolenie do odbywania jakiéjkolwiek publicznéj muzyki z tańcami. 

3. W wymierzeniu należytości Zadnéj nie robi różnicy, czy pozwolenie do 
odbywania publicznych muzyk tylko do policyjnej godziny, do zamykania prze- 
znaczonćj, czy tet poza takową, udzieloném zostaje. 

4. Przez powyższe, pod 1 i 2 ustanowione należytości zostają jednak nale- 
Żytości, które Rozporządzeniem Prezydyjum Krajowego z dnia 16. Października 
1855 r. (Dziennik Rządu Krajowego Zeszyt XXIII, Oddz. II, Nr. 32, stron. 137) za 
otwarcie szynków poza godzinę policyjną są wymierzone, tudzież ustanowione 
w Rozrządzeniu Wysokiego Ministerstwa Skarbu w porozumieniu z Wysokiém 
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych z dnia 3. Sierpnia 1854 (Dziennik Praw 
Państwa, Część LXXI, Nr. 203 *%) opłaty steplowe przy podaniach o pozwolenie 
do odbywania publicznych muzyk z tańcami i do trzymania otworem traktyjern. 
szynków i kawiarń poza przepisaną godzinę policyjną, niezmienione. 

5. Względem udzielonych pozwoleń do muzyki i za takowe odebranych na- 
leżytości mają C. K. urzędy powiatowe należycie zeszyte i opieczętowane proto- 
kóła prowadzić, w których uiszczone pieniężne sumy uwidocznione być powinny. 

6. Wniesione należytości za pozwolenia mają być do dotyczącego urzędu po- 
borowego jak polityczne depozyta odstawione. 

7. Ponieważ należytości za pozwalanie muzyk źródło dochodu dla miejscowego 
funduszu ubogich stanowią, przeto mają C. K. urzędy powiatowe z ukończeniem 


*) Dzieanik Rządu Krajowego dla Okręgu Administracyjnego Namiestnictwa we Lwowie, Rok 1854, Oddział 
pierwszy, Część XXXIX, N. 211, Stronica 606. 
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die eingegangenen Gebühren mittelſt individueller Verzeichniſſe an die betreffenden Pfarr- 
ämter zum Beſten der Localarmen zu leiten. 

8. In derſelben Weiſe (Punct 5, 6 und 7) ſind auch die für die Bewilligung 
zum Offenhalten der Gaſt- und Schanklocalitäten zu entrichtenden Gebühren von nun 
an einzuheben und zu behandeln, und es wird hiedurch die in der Landes-Brafidial- 
Verordnung vom 16. October 1855 enthaltene Verfügung näher beſtimmt. 

9. Die bis nun eingehobenen und bisher nicht in Verwendung gekommenen Mu⸗ 
ſiklicenz⸗ Gebühren find ſogleich mittelſt ſpezieller Conſignationen an die betreffenden 
Pfarrämter zum Beſten der Localarmen zu leiten. 

10. Die vorſtehenden Verfügungen finden auf die Hauptſtadt Krakau keine An⸗ 


wendung. 
Heinrich Graf zu Clam⸗Martinie. 
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każdego kwartału weszłe należytości według iudywidualnego spisu dotyczącym 
urzędom parafijalnym na korzyść miejscowych biédnych przesyłać. 

8. W równy sposób (ust. 5, 6, 7), należy także do niniejszego czasu i na- 
leżytości, przypadające za pozwolenie do otwarcia traktyjerń i szynków pobierać 
iz niemi postępować, przez co postanowienie, w Rozporządzeniu Prezydyjum Kra- 
jowego z dnia 16. Października 1855 r. zawarte, blizéj określone zostaje. 

9. Należytości za pozwolenia muzyki, które dotąd wybrane a jeszcze nie 
wydane zostały, mają być natychmiast według osobnych spisów dotyczącym 
urzędom parafijalnym na korzyść miejscowych biédnych doręczone. 

10. Niniejsze rozporządzenie nie odnosi się do głównego miasta Krakowa. 


Henryk Hrabia Clam Martinie. 
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